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Ausbaustrecke 
Eisenbahnüberführung (EÜ) 
Straßenüberführung (SÜ) 
Schallschutzwand (SSW) 
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Habitatschutzwand 





—— Schienenstegdämpfung (SSD) 
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Straßenüberführungen 

& SÜ Anschlussstelle Freiburg-Nord 

© SÜ Bundesstraße B 294 

© SÜ Hanfreezbach 

&» SÜ Anschlussstelle Freiburg-Mitte 

© SÜ Bundesstraße B 31a 

© sü Mühlenbach 

[7] SÜ Gemeindeverbindungsstraße 
Mundenhofer Straße 





© SÜ Kreisstraße K 9853 und Grünbrücke 


© SÜ Grünbrücke 
D SÜ Bundesstraße B 31 


& SÜ Anschlussstelle Freiburg-Süd 
D SÜ Wirtschaftsweg Mühlebach 


13} SÜ Gemeindeverbindungsstraße 
Alter Weg 


Eisenbahnüberführungen 
& EÜ Seestraße 

&® EÜ Mooswaldstraße 
© EÜ Hanfreezbach 

© EÜBreisachbahn 

& EÜ Kreisstraße K 9860 
© EüDreisam 

& EÜ Mühlenbach 


© EÜ Waltershofer Weg und 
Landwassergraben 


©) EÜ Mühlebach 
DD EÜ Wirtschaftsweg 


111) EÜ Wirtschaftsweg 
Unterm Gaisenrain 


d EÜ Brunnengraben 


Andere Neu-/Umbaumaßnahmen 
©) Rettungsplatz Tunnelportal Nord 
(2) Tank- und Rastanlage Breisgau 
Landesstraße L 187 

Rettungsplatz Notausstieg an L187 
Wirtschaftsweg 
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Rettungsplatz Notausstieg an 
Wirtschaftsweg 


Kreisstraße K 4980/K 9862 
Rettungsplatz Tunnelportal Süd 
Habitatschutzwand, 1.290 m 
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Habitatschutzwand, 905 m 


Schallschutzmaßnahmen 

&® SSW Tuniseen, 1.051 m 

© SSW Holzhausen-Benzhausen, 1.036 m 
Galerie Benzhausen, 590 m 

SSW Benzhausen, 335 m 

Galerie Hochdorf, 1.175 m 

SSW Hochdorf, 865 m 


SSW GE Hochdorf-Mundenhof, 3.900 m 

(GE Hochdorf: 1.125 m, Tierhyg. Institut: 365 m, 
Landwasser: 460m, Lehen: 1.545 m, 
Mundenhof: 405 m) 


SSW Forellenhof/Umkirch, 1.975 


00600 
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© Galerie Mundenhof, 185 m 

d) SSW Mundenhof/Rieselfeld, 265 m 
(D) SSW Mooswald, 1.751 m 

SSW Tiengen, 1.430 m 


& 
13] SSW Munzingen, 517 m 
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I) 





 SSW Mengen, 957 m 
 SSD Holzhausen-Tiengen, 12.921 m 


